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このガイドについて 

このューザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い 
のコンピュータで対応していない場合もあります。 
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USB デバイスの使用 


USB ポートは、 USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキャナ、ハブなどの別売の外付 
けデバイスを、コンピュータまたは別売の拡張製品に接続します。 

USB デバイスには、追加サポートソフトウIアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 
付属しています。デバイス固有のソフトウエアについて詳しくは、デバイスにイ寸属の操作説明書を参 
照してください。 

コンピュータには3つの USB ポートがあり、 USB 1.0、 USB 1.1、および USB 2.0 のデバイスに対応 
しています。 USB ポートを追加するには、別売のハブまたはお張製品を接続します。 
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USB デバイスの接続 


A を意： USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスの接続時に必要な上の力を加えないでくだ 
さし、。 


▲ USB デバイスをコンピュータにち続するには、デバイスの USB ケーブルを USB ポートに接続 
します。 



デバイスが検出されると音が鳴ります。 


敷 ま記； ネ刀めて USB デバイスを接結したときに「デバイスドライバソフトウェアをインストールし 
ています」というメ ツセー ジがタスクバーのち端の通知領域に表示されます。 


USB デバイスの停止および取り外し 


A を意： 情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、 USB デバイスを取り外すときは、まずデバイ 
スを停止してください。 

を意： USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスの取り外し時にケーブルを引つ弓長らないで 
ください。 


USB デバイスの停止および取り外しを行うには、な下の手順で操作します。 

1. タスクバーのち端にある通知領域の[ハードウエアのま全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 


野を 記： [ハードウエアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているイン 
ンケータを若巧しまろ ] /-Iコン (< または <<) をクリックしまう。 


2. -覧からデバイス名をクリックします。 


歐ミ主 記： 一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要はありま 
せん。 

3. [停止]をクリックし、次に [0 のをクリックします。 

4. デバイスを取り外します。 
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